PART IV 
Private Advertisements and Miscellaneous 

Notifications 


കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി ബോർഡ് 


വിജ്ഞാപനം 


No. D1322/UG lable /2008- 09/3363 . 


2009 മാർച്ച് 

- 27 . 


തിരു വന ന്ത പുരം ജില്ല യിലെ പോത്തൻ കോട് 
220 കെ . വി . സബ്സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പരുത്തിപ്പാറ 110 കെ . 


വ് 


സബ് സ്റ്റേ ഷ നിലേക്ക് റോഡ് മാർഗ്ഗം നിർ മ്മി ക്കു വാ നു 
ദ്ദേശിക്കുന്ന 110 കെ . വി. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഭൂഗർഭ കേബിളിന്റെ 
സർ വെവ്വ , പരിശോധന, നിർമ്മാണം മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ 
നട ത്തു വാ ൻ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ഉദ്യോ ഗ സ്ഥരും 
ജീവനക്കാരും അവർ താത്ക്കാലികമായി നിയമിക്കുന്നവരും 
കേബിൾ കടന്നു പോകുന്ന തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിലെ 
ആണ്ടൂർക്കോണം, അയിരൂർ പാറ , ഉളി യാ ഋത്തുറ, ഉള്ളൂർ 
എന്നീ വില്ലേ ജു ക ളിലെ റോഡു ക ളിൽ കൂടി അവരുടെ 
ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരേയും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിവിഷൻ, 
പരുത്തിപ്പാറ, 

- ( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


